Mgr inz. arch. Ferdynand 


CZERWINSKI 


NASZ NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK ` 


długoletni pracownik Biura Projektów Przemysłu Skórzanego w Krakowie, 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma in. odznaczeniami 
państwowymi i resortowymi, 
przeżywszy lat 73, po długich cierpieniach, zmarł nagle, dnia 7 lipca 1985 roku. 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy Zmarłym odprawione zostanie we środę dnia 10 lipca 1985 r. 


o godz. 12.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w, głębokim smutku: 
ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE I WNUCZKA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


